Karol Skapski 


b. komendant post. Zandarmeryi w Mogile, e, k. rewizor, 


przeżywszy lat 36, po krótkich cierpieniach, zmarł dnia aago Stycznia 1887 roku, 
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W smutku pozostała zona 2 synem, zaprasza Krewnych, Znajomych i pobożną Publiczność na wyprowadzenie 
zwłok z Wyciąż, w poniedziałek dnia 24 b. m. o godzinie ll-tej rano do kościoła parafialnego w Ruszezy, a po 
odprawionem nabożeństwie wprost na m'ejsce wiecznego spoczynku. 


W drukami A. Koriańskiego w Krakowie. 


